CAMPEONATO ESPANHOL - 2021/2022 





10º RODADA 


EEN 


B-8 


Getafe Celta de Vigo 


25/10/2021 às 16:00 
78 Juan Mortinez Munuero 


O cotiscum atfonso Pérez (Getofe) 


8 Joseph Aidoo 
3! Santi Mina 
tE'lago Aspas 
Djené À 
+ Santi Mina 
Mathias Olivera 
Damián Suárez 
Chema 
1 Jeison Murillo 


Ls Estatísticas 
Getafe Celta de Vigo 
E Posse de bola (%) 66 
323 Total de passes 624 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no go! 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dh Escalações 
Getafe Celta de Vigo 


13 David Soria 1. Matías Dituro 
2 Djené (o) À 2. Hugo Mallo (0) 
15. Jorge Cuenca 415. Joseph Aidoo & 
17. Mathias Olivera 17. Javi Galán 
22, Damián Suárez 24. Jeison Murillo & 
5. Florentino Luís 46. Denis Suárez 
Van. Aleriã 8. Fran Beltrán 
18. Mauro Arambarri 45. Nolito 
424. Timor 23, Brais Méndez 
| 12. Sandro Ramírez Vo. lago Aspas 
20. Nemanja Maksimovié 122 Santi Mina é 


Banco de Reservas 


1, Rubén Yáf 13. Rubén Blanco 
27. Diego Conde 37. Coke Carrillo 
3, Erick Cabaco fia Néstor Araujo 
4, Allan Nyom 20. Kevin Vázquez 

6 Chema 8 34, Fernando Medrano 
14, Jonathan Silva Ts. Okay Yokuslu 
21. Juan lglesias 11. Franco Cervi 
123. Stefan Mitrovie 16. Miguel Baeza 


28, A. Akurugu 21. Augusto Solari 
9, José Macías 33, Hugo Sotelo 


1 10. Enes Únal t'35. Hugo Álvarez Antúnez 
fi19. Dario Poveda 17. Thiago Galhardo 





